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•冷蔵庫を処分ずる 


故障かな7と思ったら . 7 

仕様 . 8 

保証とア フターサー ビス . 8 


■取扱説明書をよくお読みじなり、正しくお使いくださし、。 

特に r まをのために必ずお巧りください J はご使用前 I こ必す読んで正しくお使いください。 
■保証書は必す r お買上げ曰•賄売ち名 J などの記入を確なめて、販売店な 5 お受け取りください。 
■取扱説明書は保証書- [^爱電穩修巧窓 □•ご 相談窓□の ご ミ的 J と共に大切に保管してください。 
■ この冷蔵庫は一般家庭での食品の冷凍-冷蔵保をの目的で作5れた製品です。 

業務用 I こは業務用冷凍冷蔵庫をお使いください。 

■再資源化のため、あちなプラスチック部品じは、が料名を表示しています。 

■この製品は日本国内用ですので曰本国外では使用できまだん。 

また、アフターヴービスちできまだん。 

Tnis appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. 

No servicing is available outside o 千 」 apan. 























S をのために必ずお巧 D ください 

•誤つた取扱いをしたときじをじる危おとその程度を、 A 蓄告、 A ま意の表示で区ろして、説明しています。表示の意巧は表中で説明しています。 


A 警告 誤つた取扱いをしたときじ、死亡や重傷などじおびつ<巧能な巧あるをの 


〇 

お固巧 it 

が霞1こそな又てなまな壁や巧に固をする 

を屬庫が働れ、ケ方などの原因じなります。 

口4ページ 

e 

?-ス寫接巧 

アースをする 

アースガ不完全な場含は、感電-乂災の原因じなります。 

口 4ぺージ 

(§) 

水め〇 巧 it 

水の巧巧る所や湿気のミい所への 
設置は避ける 

絶縁不良じよ 0、 感電•乂災の原因じな 0 ます。 

口4ページ 

€) 

がめれ 巧!!： 

水を巧けない、食汁をこほさない 

水や食5十がかなると、感電や乂災の原因じなります。 

すぐじふき取って < ださし、。 

水めむ 巧 止 

活爲庫の上1こ水を入れた容器を置巧ない 

こぼれた水が、電気部品じかかると、感電や义災の原因 
になります。 

( S ) 

お属禁化 

窠品や学術試斜は保をしない 

厳しい管遷の必要な物は家庭用ち蔵庫で保巧できませ 
ん。 

Q 

貯属禁じ 

揮凳性の引义しやすいをのは入れない 

ベンジン、化糖品、整 B 料などは、引乂-爆発の原因に 
なります。 

酒類はしっかりフタをして<ださい。 

Q 

を用禁じ 

可燃なスフレーは近<で使わない 

電気接点の义巧で引乂し、义災の原因じな 0 ます。 

〇 

禁止 

ドアにぶらさガらない、巧巧1こ入らない 

ち蔵庫ガ倒れた 0、 ケース等が割れてケガなどの 
原因じなります。 

また、子巧ガ庫巧に入 0、 閉じ込められると危険です。 

Q 

禁じ 

ち曆庫の上1こ重 ミ 物を置巧ない 

ドアの開閉などで落下し、ケガなどの原因じな 0 ます。 

0 

ろ解禁止 

巧 お •修理-改造はしない 

感電-発乂-クガの原因じな 0 ます。 

ろ解-修理が必要なときは、販売店へご相談<ださい。 
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〇 

換気 

ガス漏れに気づいたら、窓を扇けて巧気 

ガスの元をを閉め、を蔵庫や電源ブラブに触れすじ、お 
を開けて換気して<ださい。電気接点の义巧じより爆発 
し、义災•でクドの原因じな0ます。 

g 

電源フラブを巧巧靡で巧しつけない 

破摸し、义災の原因じなります。 

0 

禁 it 

傷んだコードやフラブ、差し込みガ 
ゆるいコンたン h は使わない 

感電.シ 3 — h • 発乂の原因じなります。 

( S ) 

禁止 

電源フラブはコードを引っおってな巧ない 

電源ブラブを持って巧いて<ださい。 

コードが傷み、感電や発乂の原因じな0ます。 

g 

電源コードは傷つけない 

重い物をのせたり、はさみこんだり、如エした0しない。 
また無理になげたり、引っ張ったり、たばむたりしない。 
破損して、感電や乂災の原因じな0ます。 

i 

巧源は交流 100 V でを佐 15 Al ^ 上の 
コンたン h をを逆で使ラ 

1 0 OVl ^ 外の使用や霉源コードの途中接続 • 延長コードの 
使用•タコ足配線は、感電•発熱•义災の原因じな0ます。 

〇 

つードは 
下向さ 

ち源フラブはほこりを巧り、コードを 
下向き I こし、巧の根巧まで差し込む 

ほこ*〇ガ巧着した*0、接続ガ不完をな場合は感電や乂災 
の原因じな0ます。 

〇 

指輔使用 

産巧なは指をのを巧のおのを使う 

指定]^外のをのを使ラと义災の原因じな0ます。 

CJ 6 ページ 

を 

乃ブ補く 

巧巧なの巧巧やお手入れのと寒は 
電源フラブを巧< 

電源、ブラブを巧ななかったり、めれた手で抜き差しする 
と、感電の原因じなります。 

を 

乃ブ嫌く 

長期間ご使用 I こならないとさは 
ミ源フラブを巧< 

絶縁劣化じよる感電-漏電-义災の原因じなります。 

を 

乃ブを巧く 

異常時(こげ臭いなど)は 

電源フラブを巧さ、運おを中化する 

異常のまま運転を続けると感電や义おなどの原因じな0ます。お買上げ 
のお売ちまたは「兰菱笔機修理窓□•ご相談窓□」じご相談<ださい。 







































•図記号の意巧は次のとおりです。 


(55 禁止 

接離禁止 

( j ) 分解禁止 

^絶巧に水をかけ、 
W たりしなぃ 

〇指ホに従い巧う 

電源乃ブをおく 

〇ア-ス線接続 

^絶巧にめれた手 
胃でふれない 


A 注意 誤つた取扱いをしたときじ、傷害または家屋•家財などの破摸に結びつ<をの 


〇 

取っまを持〕 

運搬するとさは、2入!^上で持って 
移動する 

持ちかたが悪いとケガなどの原因じなることがありま 
す。 [ T 6 ページ 

〇 

水平に据 
えっけ 

据えつけは床が丈夫で水平なところに 
調整脚で固定する 

不安定な場所は、を蔵庫が倒れて、ケガなどの原因じな 
ることがあります。 C 74 ページ 

〇 

取っ手を持つ 

ドアは取りつけ部やドアの上側、 

下側を持って閉めない 

指をはさむなどケガの原因じなることがあります。 

0 

賠感禁止 

冷凍室にビン類は入れない 

中味が凍って割れると、ケガなどの原因じなることがあ 
ります。 

( S ) 

禁止 

食品を無理につめ込んだり、細を強< 
引き出さない、背の高い貪品を入れない 

貪品が落下し、ケガなどの原因じなることがあります。 


(§) 

めれ手禁止 

冷凍室の貪品や容器に、 

めれた手でふれない 

凍傷やケガの原因じなることがあ0ます。（特に金属製の物） 

接舰禁止 

冷蔵庫背面の機械部1こ手を入れない 

17ケド、ケガなどの原因じなることがあ0ます。 

(§) 

接觸禁止 

冷嵐庫の底に手を入れない 

鉄板にぶり手を切るなどケガの原因じなることがあ0ま 
す。 

〇 

廃棄処分 

におったり、変色して腐敗した食品は 
廃棄する 

病気の原因じなることがあります。 

〇 

パ、 ソキシブ 
はすす 

廃棄処みするときは 
ドアパツキンブをはずす 

子巧が閉じ逆められると危陵です。 

ドアバツキンブは引っ張ってはすしてください。 


さ巧のなまえと付属品 




を凍室棚 

? 

製氷皿 

1 

お氷箱 

1 




スライドチんドケース 

1 

温度調節つまみ CZ 5 ぺージ 

庫巧な [ T 6 ページ 

を蔵室棚(乂） 

? 

を蔵室棚(ル） 

1 

黙菜ケース 

1 


調整脚 

? 

蒸発皿 カバー 

1 

蒸発皿 

1 





ノ 

を凍室ポクツ h 

2 

ノ 

ドアパツキンブ 


•Sttr 平 


フ IJ 一 卵測 

2 

フ IJ ーポヶッ S 

2 

ボ S ルポヶッ S 

2 

ボ S ルストッパー 

1 

ドアパツキンブ 


図中の温度は周囲温度30でで貪品を入れ 
すじドアを閉め、温度が安定したとさの 
目安です。温度調節つまみはを凍室を 
「中」、冷蔵室を「中」じ合わせています。 
ドアの開閉や貪品の量、入れなたじより 
温度は変化します。 

庫巧温度のはかりかた [： F 7 ページ 






























































































































































おえつけから運居開始まで 


ぶ 


正し<据えつける 


な天でか平なところに 


>調整脚は必す床じつ<よラに回し、水 
平に固定する。（振動や騒音の防比） 

>じゆうたん•畳.短化ビニール製など 
の床巧は、下にで夫な板を敷<。 

(熱じよる変形-変色の防止） 


ドアの牢巧度の說節について 


♦ドアの下が0は、下図のようじ調整脚 
を矢 E 日の方向に回し、調節して<ださい。 


左側ガ 
下ガつて 
いる場合 


- A 注思- 


調整脚 


不安定なところに据えつける場合 
は、す:夫な板を數<。（を蔵庫が倒れ 
て\ケガなどの原因） 




左 


ち側ガ 
下ガつて 
いる場台 


氏 


- A 警告- 


本が外側からのネジ比めなどの改造 
はしなし\。 

本が断熱が巧部には電線やを媒の流 
れるパイプが埋めこまれているた 
め、ネジ止めなどを巧ラと感電•発 
义や故障の原因じな0ます。 


熱気-湿気の少ないところ 


•熱気•直射曰光があたると、をえが悪<なったり、電気代のムダになります。 
•湿気が多いとさびや故障の原因じなります。 

I 丄 


周囲にす寒間をあけて 


•すさ間が少なかつたり、側面に物をはりつけると、放 
熱を巧げ、ちえが悪<なり電気代のムダになります。 
•すき間が少ないと、お蔵庫の放熱じより床や壁などの 
家お等を傷めることがあります。 

• 背面の壁に離れると振動や騒音がすることがあります， 


本体か側は熱くなります 


>特に夏場は、 約50〜60で1 こなることをあります。 


アースについて 


—八藝ち _ 

百 口 

主間*洗い場の床-地下室など湿気や水気のある 
場所に据えつけるときは必すアースする。（感電 
の原因） 



電黯コンセン h じアース筛子がある場合 


>アース線を使い、アース接続ねじ（巧記号）じ接続 
し、アース端子に取りつける。 

なお、アース線じつい口ま販売店じご相談ください。 


背面下部 



アース巧(窮巧直径 1.6 mi ) 


アース 端子がない場を 


•お買上げの販売店に依頼し、アースエ事 （ D 種接化工事•有料）をする。 

I つ 

1 接続してはいけないところ I 

I 水道管•ガス管(爆発•引义の原因）電話線のアースや避雷針(落雷のとき危険） I 


特に水気の多い場所に設置する場合 


• アースの他に漏電しや断器の設置が必要です。お買上げの販売店じご相談<ださい。 


化震にそなえて 


警告- 


背面上部の凸部角巧 I こす夫なベル h を通して、壁や柱 
じ固定する。（ち蔵庫が倒れてケガなどの原因） 


>巧蔵庫用範倒防化ベル h (別売)は、お貢上げの販売店に 
ご相談 < ださい。 
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固定用テーフを取 0 I 
庫巧をみく 



V_/ 

r® 電源を入れる 1 



V 




旬 4 〜 5 時間をに 

食品を入れる 



《ちえるまで、ドアはなるベ<開けない 
ぶラに/ブラスチックのじおいは、 
ちえればな< な0ます。 

V_ J 


♦周囲温度が高い夏場などは、食品が十ろじちえ 
るまで約24時間位かかることがありますので、 
翌曰じちえ具合をお確かめ<ださい。 

また、アイスク IJ — ムなどは、庫内が十ろじを 
えてから、保をして<ださい。 











































































































温度調節のしかた 


通常は「中」の位置でお使いくださし、。 



戸 まみ 

使いかた 

庫巧温度 ^ 

國 

• ホームフ IJ ージンブす 
るとさ 

•巧凍貪品やアイスク 
IJ ームをた < さん保を 
するとさ 

♦中より2〜 
3で低くな 
ります。 

画 

•通常 


國 

♦製氷しかしないとき 

•中より2〜 
3で高 < な 
ります。 ； 


通常は「中」の位置であ使いくださし、。 



作み 

使いかた 

庫内温度 ^ 

國 

•さらに強<をやしたい 
とさ。 

•中よの2〜 
3で低< な 
ります。 

画 

•通常 


國 

\ 

•ちえすぎた0凍結した 
のするとさ。 

♦中より2〜 
3て：高< な 
ります。 


いち凍室•を蔵室温度調節つまみを A 強"じしたままでは巧蔵室、スライドチルド室の貪品が凍結することがあります。 


ほいかた 


がのつくり巧た 


水位線まで水を入れ、製氷皿を 
奥まで入れる。 



氷ができたら、氷が落ちるまで 
レバーを回す。 



け?氷箱で製氷すると容器がわれることがあります。 


スライドチルド室の使い巧た 


スライドチルド室は、貪品の鮮度を保つためじ約〇でじち却されてい 
す© 

フタ 

ケースを引さ出すと開ぎます。 
チルドケース 

チルドケースが確実に奥に収 
納(完全にフタがしまったが 
態）してあることを確かめて 
を蔵室ドアを閉めて < ださい。 



フ U —卵細の使い巧た 


ポ h ルポケットの使しがた 


フ U —卵棚 




♦を水ボ h ルなど種類じよって 
は、棚に当0、ドアが確実に 
閉まらないことがあります。 


>卵棚とル物入れ、裏返すことで2通りに使えます。 


スライドチルド室フタ チルドケース 















® クースを手前に引出してフタをあけ、 
@両手でフタをそらせ手前に引<。 


①ク-スを手前じいつばい閒きおして、 
©上に持ち上げながら手前に引<。 


•取りつけるときは、取りはすしの逆の手順で確実に巧って<ださい。 


ポケット 




①内板の巧力べを巧し広げ、 
©上に巧ち上げながら手前じひ< 


• 市販の袋入り寒冷剤(硝ち、尿素を含む)は入れないで<ださし、。 

中身びちれるとさびやが障の原因になります。 

• 熱いちのをそのまま入れにとき、自動温度調節器じが障び生に、 
ぶえすぎたり食品の凍結の原凶になります。 


も、願い 


巧属品のはずし巧た-取0つけ巧た 




• 水分の多い食品は手前に置くようじしましょう。 

※ビン類に入った飲み物等び凍結した場含、ビンび破損する恐れ 
びあります。 



































































お手入れのしかた 


巧に1度はお手入れを 


お手入れの前に 



お手入れのし巧た 



•ふさ取るか、取りはすして水洗い。 
•ミを巧れは、巧にぬるま湯か食器用中性 
洗剤を含ませて/み<。 

•洗剤はょ< ふさ取る。 


♦化学ぞラきんをご使用の際は巧属 
のを意書に従って < ださい。 
•アルコール.ベンジン-タワシ. 
アルカ U 性洗剤などは使むないで 
<ださい。 

ブラスチック部品が割れた0、塗 
装面を傷めます。 



蒸発皿 

J ® 

①蒸発皿力/ \'一の左ろを片側 


すつ内側に押しながら手前 


じ引いてはすす。 


©蒸発皿を両手で持ち静かに 


弓 I き出す。 卓ジグ蒸\ぉ皿 


霖堯皿 占 バ_ 


巧怠庫の背面•床 

♦背面、壁、床の巧れを/ふ<。背面はほこりがたまつたり、空 
気の巧流じより細かいほこりが付着して黒<巧れやすいと 
ころです。 

A ま意- 


圧縮機は高温じなるので 
直接/みれない。ち蔵庫の底 
じは手を入れない。 

(1^ ケド、ケガの原因） 



お手入れのをに 


^ コード、フラブ、コンたン h の点検 

電源コードやプラブが傷んでいませんか。 

電源ブラブにほこりがたまつていませんか。 

電源フラブに異常な発熱などはありませんか。 
コンたン h がゆるんでいません力、。 

電源ブラブはしつかりと差し込みましたか。 

f - A 警告 - 

電源コードやブラブが傷んでいたり、ほこりが 
たまっていると感電や义災の原因じな0ます。 


.，'が,; 



再び電源フラブを差し化むときは 
5巧が上、間をおいて巧らにする 


すぐに差し込むと 
機械が動きません。 



こんなとをには 



移動•運搬 


長期間使わない 


• ドアの開閉を少 
な < する。 
♦新しい食品の賠 
蔵はさける。 



庫巧なの交換 


警告 - 

電源フラブを巧<。（感電の原因） 

指定の定格のをのを使ラ。（乂災の原因) 


•庫巧巧カバーは、下側凸 
部を上側に巧しながら手 
前に引くと取り出せます。 
•ち蔵室奥の、温度調節下 
側の庫内なをはすす。 
•庫内のは110ボルト‘15 
ワッ S (□金 E -12) を販 
売店でお求め < ださし、。 




I ①四 

D D 

皿 

(E 

> 1 


1 mm 
1 

1 

lan 

巧 

ina 

m 

d 





♦貪品を取り出し、蒸発皿の水や製氷 
皿の氷を捨てる。 

— A ま意 - 

運搬するときは2人が上で前面下 
部の脚部と背面上部をしつかり 
持って移動する。（持ちなたが悪い 
と手がすべ〇クガなどの原因） 



•転居などでの運搬時、横積みしな 
し\。（故障の原因） 
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厂 A 警告 - 

電源プラブを抜<。 

(絶縁劣化 I こぶる感電•漏電义災の 
原因） 


•電源をあいてから庫のを清掃し、 
2〜3曰間ドアを開けて乾燥させる。 
※乾顧の叶分の場合、カビ，においの 
原因およびぶ却器腐食によるを 
媒(ガス）ちれの原因になります。 


冷嵐庫を処みする 


__ A 警告- 

ドアバツキンブをはすす。 
(子供がとじこめられると危険) 


• ドアノ心キンブは弓 I つ張つてはすす。 

































































































»おかな？と思ったら 

修理を依頼する前に、次のことを点検してください。 


全くをえない 


•停電ではありませんか。 

• 電源プラグが巧けていませんか。 

参ブレーカーやヒューズが切れていませんか。 

よくをえない 


•据えつけ歡充分に時間がたっていますか。 

(夏場では氷ができるまで 24 時間位かかることがあります。） 

•温度調節つまみが「弱」側になっていませんか。 [ T 5 ぺージ 

• 直射日光が当たり、近くにレンジなどがありませんか。 

• ドアをひんぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。 

•熱いものを入れたり、食品をつめすぎていませんか。 

食品は周囲にすき間をとって入れてください。 

•冷蔵庫周囲のすき間は充分にあけてありますか。 

•食品で吹化□をふさいでいませんか。 

を蔵室の食品が凍おする 


•冷蔵室の温度調節つまみが「強」側になっていませんか。11? 5ぺージ 
必要なときじ(外は「中」にもどしてください。 

• 据えつけ場所の気温が 5 で!^ソ下になっていませんか。 

• 水分が多く凍りやすい食品を棚の奥に入れていませんか。 

豆腐. 野硬-果物など水分の多い食品や飲み物などは手前に置いてください。 

※ビン類に入った飲み物等が東結した場合、ビンが破損する恐れがあります。 

庫内に霜や露がつく 
水が庫巧-床にあふれる 


• ドアをひんぱんに開けたり、食品があたって半ドアになっていませんか。 

音がうるさい 


•霜取り後は音が大きくなることがありますが、異常ではありません。 

•肉を焼くような音にュ ー) や沸騰するような音(ボコ、ソ）は冷媒(ガス)の流れる音です。 

•扉を開けたときなどに水がたれるような音は、庫巧に外の暖かい空気が入り、プラスチック 
が'熱膨張し発生するキシミ音です。 

本体の外側が熱くなる 


•放熱パイプが入っているためです。庫内の食品には影響はありません。 

特に夏場は 約50 〜 GO でになる場合があります。 

外側に露がつく 

. ..,..1 1 

• 梅雨などの湿度が高いときに多くつきます。乾いた布でふき取ってください。 

ドアが瞬間的に開く 

• 閉めた時の風圧によるものです。 

氷に白いにごりがある 1 

氷が丸くなっている , 

• ミネラルウオーターなどで製氷ずると白色沈でん物ができることがあります。害はありません。 
•昇華して丸くなることがあります。 


それでを興合の悪い時は、すぐにお頁上げの巧売店じご連お < ださい。 


庫巧温度のは巧り巧た 


■■ 自動霜取について 


ち蔵庫は、 JIS に基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫巧の温度はを蔵庫の据巧が態 
や外気温、使用を件などじより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が 
大き<、その温度は空気のよラに大き<変化はしません。従って、一般の空気温度を計る温度計は変 
化の少ない貪品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けに<<、食品に近い温度を 
示すち蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際はお貢上げの販売店じご相談<ださい。 

なお、一般のアルコール温度計でち蔵庫内の食品相当温度を計る場合は、を蔵庫中段の棚の中巧に約 
100 ml の水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、貪品に近い温度が得 
られます。 

♦庫内温度はドア開閉の少ない夜間などじ温度計を入れ、翌朝最初にドアを開けた時(温度が安定し 
た時)じ測定して < ださい。 


♦霜取のの操作と霜取0水の処置は 
不要です。 

♦ JIS (曰本工業規格)では「霜取0中 
および霜取り終了後のち凍貢荷温 
度(貪品温度)の上昇が己でじ TF であ 
ること」と規定されています。 
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化様 


お 名 

MR -31 B 

種 類 

冷凍冷蔵庫 

定格内容積 

314 L (冷凍室99し冷蔵室2151) 

外お寸法 

幅 

635 mm 

奥行 

684 mm 

局さ 

1576 mm 

質 量 

64 kg 

電源 

定格電圧 

100 V 

定格周波数 

50/60 HZ 共用 

電動イ 

礫定格消'費電力 

115/115 W 

觀装置を格消'費電力(霜おり時） 

152/152 W 

消費電力量 

冷藏室ドアの内備こ表示してしげす 

電源コード（有効長さ） 

1.95 m 

冷凍室の記号 

か ** J (フオースター） 


冷凍室の性能について 


この冷蔵庫の冷凍室の性能は hebk フォースタ _) です。冷凍室の性 
能は日本工業規格 (JIS C 9607)( こ定められた方法で試験したときの冷 


記 号 

冷凍負荷温度(食品温度） 

冷;ま食品お蔵期間の目安 

(フォースター) 

-18 でな下 

約3力月 

な巧（ツースター） 

— 12で]^下 

約1力巧 


冷蔵庫の巧容積について 


♦ JIS の試験方法は次のとおりです。 

(1) 冷蔵室内温度が0で]；1下とならない範囲で最もほい温度になるよう調 
整して試験します。 

(2) 冷蔵庫の据えつけ場所の温度は15〜30での範囲を基準としてしなす。 

(3) 冷凍室定格内容積10 0 L 当り 4.5 kgi ； l 上の食品を24時間]; 1 内に一 18 
C 。* 下し康結できる冷凍室をフォースター室としています。 

参冷凍食品の貞テ蔵期間 

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使 
用条件などによって異なり、上の表の期間は一庇の目安です。 


■雜内容ま、日本工業歷（」じ C 9801) じ基づき、庫內部品のうち、冷やす機能に影響がなく、工具なしにはずせる棚 
や ケース 等を、はずした状態で算出したものです。 この 定格内容積には、食品収納 スぺースと 冷気循環 スぺースを 含みます。 


冷蔵庫の消費電力量について 


■冷蔵庫の消費電力量は、従来 JIS C 9607 
の消費電力量試,験方法により測定し表示 
してきましたが、1999年3月から J IS 
C 9801 の消費電力量試験方法による表 
示に変更しました。 

また、冷蔵庫の消費電力量は季節じより 
変化することからその表示は従来のり力 
月当たり」から「年間」の値に変更されました。 


■消費電力量の測定基準 ( JISC 9801) 


種類 

庫内温度 

扉開閉回数 

周囲;品度と湿度 

冷ず冷蔵庫 
「刈-スタ-パフォ-スタ -j 機種 

冷蔵室 

5 でな下 

25 回/日 

25 で 

70 ± 5 % 

冷凍室 

- 18 で 1 ^下 

8 回/日 

冷蔵庫 

冷蔵室 

5 で];!下 

25 回/日 

冷ま庫 

冷凍室 

— 18 た]；(下 

8 回/日 

備考 

★消'費電力量は、周囲温度や湿度、扉の開閉頻度そして 
新しく入れる食品の温度•量などによって変化します。 


消'費電力量の表示 


年間消'費電力量 ( kWh / 年） 
=W25x ： 365B^^ 

W 25: 

周囲温度 25 ででの 1 日当り 
の消費電力量 ( kWh / 日） 


保証と アフターサービス 


■保証書(別添付） 

• 保証書は、必ず「お買上げ日•販売店名」などの記入をお確かめ 
のうえ、販売店からお受け取りください。 

♦内容をよくお読みのあと、大切に保管して ください。 

• なお、食品の補償等、製品修理外の責はご容赦ください。 


保証期間…お買上げ日から1年間です。 

(ただし、冷;まサイクル•冷却器用ファンおよびファンモ—夕-は 
5年間です。） 


■補修用性能部品の保有期間 

>当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造巧切り後9年保有 
しています。 

>補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要 
な部品です。 

に'' 不明な点や修理に関するご相談は 

>お買上げの販売店かお近くの「三菱電機修理窓口 •ご相談窓口」 
(別添付）にご相談ください。 


■イ鼓里を依頼されるときは 

「さ姊動、な？と思ったら」 （7 ぺージ）じしたがってお調べください。 
なお、不具合があるときは、お貫上げめ販売腐ここ'連をくださし、。 
M 呆証期間中は 

修理(こ際しましては、保証書をご提示ください。保証書の 
規定にしたがって販売店が出張修理させていただきます。 

>保証期間が過ぎているときは 
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させて 
いただきます。 

>修王ま料^は 

技術料+部品代 （+ 出張料）などで構成されています。 

>ご連絡いただきたい内容 


品名兰菱冷凍冷蔵庫 
お名冷蔵室ドアの内側に表示 
お買上げ日 

が障の状況（できるだけ具体的じ） 
ご住巧（付近の目印なども） 

お名前-電話香号-訪問希望曰 


年 


青点検 


廃棄時にご注意 
願います。 


>長年ご使用の冷蔵庫の点検を 


こんな症がは 
ありませんか 


>電源コード、プラグが異常仁熱い。 

>電源コードに深いキズや変おがある。 
>焦げくさい臭いがする。 

令藏庫巧面にいつも水が溜っている。 
>ビリビリと電気を感じる。 

>その他の異常や故障がある。 


ご使用 
中止 


故障や事が防止のため、コンセ 
ントから電源プラグをはずして、 
必ず販売店に点検.修理をご相 
談ください。 


鬻 gfp ! 茲ツ说ちう離\纔觀驚 S ; 謂!墙揣 

引き;度すことがホめ b れています。 


^王菱電機株式会社 

_販売元株式会社兰菱電機ライフネットワーク 

于141 - 0022東京都品川区東五反田1 - 22 - 1(五反田 AN ビル） 
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AB79A902H03 
030221 (CTH) 










































































